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Hollands Kroon - week 27 ingediende aanvraag vergunningvrij Koggeweg 8, 
1735 GH 't Veld 

Omschrijving: het plaatsen van een zwembad 
Locatie: Koggeweg 8, 1735 GH 't Veld 
Datum ontvangst aanvraag: 15 juni 2016 
Zaaknummer: Z-124756 

De stukken liggen niet ter inzage. De ingediende aanvraag is vergunningvrij. 
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